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In paragraaf 2.2. staat op bladzijde 11 onder het kopje betaalbaarheid in de 
eerste alinea onder waar het woord boven had moeten zijn. De correcte tekst 
van de betreffende passage is hieronder opgenomen. 

[erratumtekst] 

Betaalbaarheid 

Het beeld dat energie in Nederland redelijk betaalbaar is, blijkt uit een 
Europese vergelijking van energieprijzen (inclusief belastingen en heffingen). 
Nederland heeft een lage gemiddelde elektriciteitsprijs voor industriële 
afnemers: 26% onder het EU-gemiddelde in 2015. Voor huishoudens zit 
Nederland 6% onder het EU-gemiddelde. De gasprijs was in 2015 voor 
Nederlandse industriële afnemers 7% boven het EU-gemiddelde. Nederlandse 
huishoudens kennen echter een relatief hoge gasprijs: 15% boven het EU- 
gemiddelde (Eurostat, 2015; eigen berekening). 

[einde erratumtekst] 



